RALIMCO 


取付 説明 書 (は し ご フッ ク :HFB60J/HFB60K) 


この た び は 本 製品 を 、 お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 
この 取付 説明 書 は 、 本 製品 の 取付 け か た と 使用 上 の 注意 事項 に つい て 
記載 し て いま す 。 取付 け 作業 の 前 に は 必ず 、 こ の 取付 説明 書 を よく お 読 
みい た だ き 、 事 故 が 起こ ら な いよ う 、 内 容 に し た が っ て 正しく お 使い くだ さ 
い 。 

また 、 お 読み に な っ た 後 も 、 こ の 取付 説明 書 を すぐ に 取り 出せ る 所 へ 大 
切 に 保存 し て くだ さい 。 


人 危険 設置 する と き や 持 ち 運 ぶ と き は 、 配 電線 に 注意 し て く 


こさ い 。 
) この 製品 は 電気 を 通し ます の で 、 配 電線 に 触れ る と 感電 し 、 
強制 重大 な 事故 に つなが る 危険 性 が あり ます 。 


人 警告 本 製品 を 2 連 は し ご に 取付 け て 使用 する と き は 、 上 
は し ご と 下 は し ご の 踏 ざ ん どう し を 固定 し て くだ さい 。 

踏 ざ ん どう し を 固定 し な いと 、 使 用 中 に ロッ ク 金 具 が 外れ 、 上 

強制 は し ご の 落下 に よっ て 重大 な 事故 を 起こ す 恐 れ が あり ます 。 


條 注意 本 製品 を 2 連 は し ご に 取付 け て 上 は し ご を 縮め る と 
Q き は 、 慎 重 に 縮め て くだ さい 。 
ロッ ク 状 態 で な いと き に 、 ロ ー プ か ら 手 を 離す と 上 は し ご が 落 
禁止 。 下 し 、 変 形 や 破損 の 原因 に な り ま す 。 ロー プ を し っ か り 持 っ て 
慎重 に 縮め て くだ さい 。 


製品 名 部 品名 称 形状 プ 寸 法 数 量 
自在 フッ ク 7 左右 各 1 個 
HFB60J ダリ 
六角 ボル ト M8 x 45 2 本 
ノブ M8 2 個 
固定 フッ ク 2 左右 各 1 個 
HFB60K (の 《 
六角 ボル ト M8 x 45 2 本 
ノブ M8 2 個 


【HFB60J ン HFB60K フッ ク の 取付 け か た 】 
図 の よう に 、 は し ご 最上 段 の 踏 ざ ん 下 側 に 、 六 角 ボ ルト と ノブ を 使い フッ 
ク を 取付 け ま す 。 


六角 ボル ト 


六角 ボル ト ・ ノ ブ を 
確実 に 取付 ける 


Ra ルイ 株 式 会 社 

〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1-]-] 

お 客 様相 談 室 01850-302-669 

10:00 一 16:00 た だ し 12:00 一 13:00 及 び 圭 日 - 祝 を 除く 
※ こ の 取付 説明 書 は 、 無 断 転用 を 禁じ ます 
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